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Windows 版 

セットアップガイド 

RHD - EX/UX シリーズ 


本書は、 RHD - EX と RHD - UX シリーズ共通となっております。 RHD - EX をお使いの場合は、前もって力ートリツジ 
( RHD シリーぶを取り付けてから本書をお読みください。 

取り付けちは、裏面の【力ートリツジの取り付け•取り外しにつして】をご覧ください。 


使えるようにする 


パソコンに接続します 


eS ATA ケーブルでノ \°ソコンと接続する場合 


W 下の手順はパソコン内部の eSATA ポートに eSATA ブラケットを接続する場合の例です。パソコン本体に eSATA 
ポートが搭載されている場合は、 eSATA ブラケットは必要ありません。 

Oos を起動します。 

©取り外し ツールに ATAUnplugJ をインストールします。 

インストールち法は、裏面【取り外しツールに ATAUnplugJ のインストール】を参照してください。 

@ パソコンの電源を切ります。 

〇 eSATA ブラケットをパソコンの PCI ス□ットに挿入します。 

& eSATA ブラケットのケーブルをパソコン内部の SATA ポート 
(シリアル ATA コネクタ）に接続します。 

@ 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。 

〇 eSATA ケーブルを本製品の eSATA ポートに接続します。 

® eSATA ケーブルをパソコンの eSATA ブラケット （ SATA ポート） 

に接続します。 

@ パソコンの電源を入れます。 


の) 本製品の電源を入れます。 

※本製品の電源ランプが点灯します。 



電源スイッチ 

巧） 



© 
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添付の 

eSATA ケーブル 


ンと接続する場合 


Oos を起動します。 

©Windows 98(98 SE ) をお使いの場合は、ドライバのインス! -- ルを 
行います。裏面【ドライバのインストール】参照。 

@ 電源ケーブルをコンセントに接続します。 

© USB ケーブルを本製品の USB ポートに接続します。 

& 本製品の電源を入れます。 

X 本製品の電源ランプが点灯します， 

© USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続します。 


藝 


•Windows Vista / XP、Windows Server 2003 
で警告メッセージが表示される 
Windows Vista / XP、Windows Server 2003において接続 
する USB ポートが USB 1 .1 の場合、本製品を接続すると lU 下 
のメッセージが表示されますが、異常ではありません。 

因をクリックしてメッセージを閉じてください。 


/、ブじ巧援しているちま USB デ"イス的 

^為装臟!薇製雞«菊觀讓ご、ます。 


■ A ちまで tt ねい USB r 

I 音娃 USB デバイスげ音速で 1 
Iこの臣]是1を1??ぶするには、この 




《Windows Vista/XP(SP2)、Windows Server 2003ではメッセージが異なります。 




•コネクタの向きにご注意 

コネクタは接続できる向きカリよまっています。 

接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認くだ 
さい。誤った向きで無理に接続しよラとすると、ケーブルやポ 
-卜が破損するおそれがあります。 


ホ 


新しいハードウェア画面が 
表示されます。 

しばらくお待ちいただくと、 
画面は自動的に消えます。 




本製品は、ご購入時、フォーマット済み （1 パーテイシヨン、 FAT 32) です 。 Windows Server 2003 W 外でお使いの場合は、 
そのままお使いいただけます。 に 確認し ます】 へおすすみください。 

Windows Server 2003で使用する場合は、 W 下の手順でフォーマットしてください。 


Windows Server 2003で使用する場合 


〇 フォーマットずる本製品だけを接続しまず。 

@ [スタートト障理ツール]一[コンビュータの管理]をク 
y ックしまず^ 

0 [みスクの管理]をクリックし、削除ずるパーテイシヨン 
をクリツクし、キーボードの [ Delete ] キーを押しま丸 


@ 未割り当ての領域を右クリックし、表示された[新しいパ 
-テイシヨン]をクリックしまず。 


d WiM 

4^で白 B 
すがン 





巧-^ 

- A I■づ…I ^- - 


二] 



〇 [はい]をクリックしまず。 

^パーティションが削除され、「未割り当て」になりまず 




2£| 

このボリュームのデータはすバて肖り除されます。 
続巧しますか？ 


はいが 


クリック 


@ [次へ]をクリックしま丸 

0 [プライマリパーテイシヨン]を選巧し、[次へ]をクリック 
しま东 

@ 「パーテイシヨンサイス'」が「最大みスク領娜と同じで 
あることを確認し、[次へ]をクリックしま丸 
与パーテイシヨンサイス'が設定されまず。 

@ ドライブ文字を指定しま东 

⑩ クイックフォーマットずる]をチェック後、[次へ]をクリッ 
クしま东 

謀定が正しいことを確認し、[完了]ボタンをクリックし 
まず。 

® フォーマットされまず> 

[フォーマット中]が[正常]になるまでお待ちください。 

上でフォーマットは完了で丸 
に 確認し ます】 へおずすみください。 
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確認します 


[マイコンピュータ]上にハー 
ドディスクのアイコンが増え 
ていることを確認します， 




塗 


または 




►本製品のアイコンがない(認識されない） 

■他の 0 S や環境で利用していた RHD シリーズを使用する場合、前 
の環境と今回の環境の違いで認識されない場合があります。 

その場台、再フォーマットが必要となりますので、データカ < 必要な場 
合は、前環境でノ \'ックアップを行ってください。 

■本製品の接続をご確認ください。 

■接続する USB ポートを変えてみてください。 

特に US 巨ハブに接続している場合は、ノぐノコンの USB ポートに接 
続してみてください。 

■[マイコンピュータ]の[表示]^ [最新の情報に更新]をクリックし 
てみてくださし、。 


本製品のフォーマツト作業について 


本製品はご購入時、フォーマット済み （ 1ノ\°—テイシヨン、 
FAT 32) のため、 Windows ではそのまま使用することが 
できます 。 (Windows Vista / XP / 2000でお使いの場合 
は、 NTFS お式でネリ期化し直してご利用できます。） 
ただし Mac 0 S X (10.4 は除く)でお使いの場合は、ネリ期 
化作業が必要です。ネリ期化作業の詳細は、別紙 「⑤ Mac 
OS X 版セットアップガイド J を参照してください。 


NTFS お式について 


■NTFS お式のメリット 

- Windows Vista/XP/ 2000環境に適しておりハードディスクカ瑚率よく利用 
できます。 

-大容量のファイルの保をに適しています。 

(FAT32 では1つのファイル容量が 4G バイト未満までしか保なできません。） 
-大量のファイルを保をする際の制限がありません。 

(FAT32 ではフォルダに保なできるファイル数に制限があります。） 

■NTFS お式での注意 

- NTFS お式では、 Windows Me/98/Mac OS X環境ではご利用できません。 


基本操作 


•本製品を使う上での操作について説日月します。 


1 ホ製品はいごでち接続することがでをます。をの手順 


(パソコンに接続します）を参照し、本製品を 


接続してください。 


[ g な U ^"3"、画面内の义字は、お使いの Windows によって異なります。 


操作手順は変わりませんので、そのまま操作を行ってください。 


eSATA ケーブルで接続している場合 


パソコンの電源が入った状態で取り外すときは、デバイス 
アンプラグューテイリテイをインス!^ - ルする必要があり 
ます。 

インストールち法は、裏面【取り外しツール 
に ATAUnplugJ のインストール】を参照してください。 

※取り外しツールに ATAUnplug」 をインストールしていない場合または、対応していな 
し、環境の場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。 

〇 タスクトレイのに ATAUnplugJ アイコンを 
クリックします。 


USB ケーブルで接続している場合 


タスクトレイのリムーバブル 
ツー J レをクリックします。グ— 

を當 

ピ 

クリック 識翊 ehI 



クリック 



e 表示された「• ■ ••を安をに取り外します。 J を 
クリックします。 


@ 本製品の表示をクリックします。 

複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、 

ドライブ文字で判断してください。 

©メッセー ジを確認（または [0 K ] をクリック）します。 

※表示はご利用の 0S により異なります。 

Windows XP での例 


ドライプ （F:) を吉をに巧口外し; 


@ メッセージを確認します。 


。外します 

クリック 


ぶ/、-ドウエアのの口外し 跑 

■USB 7t 容を記I席爲置デバイス'は吉をに巧口外すことができま 
す。 


CI 本製品を取り外します。 




み SATA ストレー5デバイスの舌をなのりホし lx 

I I は舌をじ取り外すことげできます。 

ゾ 

©本 製品を取り外します。 

@ こんな時には ••• _ 


•「取り外しができない J といろ内容の 
メッセージが表示された 

• SATAUnplug アイコンをクリック 
しても本製品が表示されない場合 


使つているソフトウェアをすべて終了してから、本手順を巧ってください。 
※同じメッセージが表示されたらゾぐノコンの電源を切つてから取り外してください。 

使つているソフトウェアをすべて終了してから、本手順を巧ってください。 


裏へ続< 

















































































































































添付のサポートソフトについて 


サポートソフトには、じ(下の Windows 用ソフトウェアが収録されていまず。 

(Windows Server 2003の場合は、に ATAUnplugj のみ巧応です。） 

※サポートソフトメニューはサポートソフト CD - ROM をセットすれば自動で表示されます。 

メニューカ 《 表示されなし、場合は、「マイコンピュータ J を開き、サポートソフト CD - ROM アイコンを右クリックし、 [「 RHD - EXUX サポートソフト J の実行]をクリックしてください。 
《Windows Vista / XP / 2000 、 Windows Server 2003をお使いの場台は、管理者権限でログオンしてからインストールしてください。 


ソフトウェア名 


インスト ー J レちま/その他 


取り外しツール 
I'SATAUnplLigJ 

(Windows Vista/Server 2003 / XP / 2000のみが応） 
eSATA ケーブルでパソコンと接続した場合に、パソコンの電源が 
入った状態で本製品を取り外すことのできるソフトウェアです。 

《Intel 910,91已夕25,94已夕已已夕6已，97已チップセットの AHCI モードでお使いください。 


八ードみスク管理ソフト 
「Hard Disk Manager 8.1 
for 1-0 DATAJ 

Windows Server 2003には未が応 

(Windows Vista / XP / 2000のみ巧応） 

八ードみスクのバックアップ•復元、コピーなどを簡単に行うことが 
できるソフトウェアです。 

※管理者権限で□グオンしてご利用ください。 


パーティシヨン管理ソフト 
「 HD 革命 / Partition Lite 
Ver . 1 J 

Windows Server 2003には未巧応 

(Windows Vista / XP / 2000 / Me のみが励 

ウインドウブ上からパーテイシヨンの分割、結合、サイス'の変更等を可能に 

ずるソフトウェアでず） 

X Windows Vista / XP / 2000をお使いの場台は、管理者権限で□グオンしてご利用ください。 

サポートソフトメニューの[添 
付ソフトウェア]からインスト 
- J レできます， 

ソフトについては、[各種マニ 
ュアル]を参照してください。 

才ートバックアップソフト 
[EasySaver LEJ 

Windows Server 2003には未巧応 

手軽にファイルやフオルダのバックアップを行うソフトウェアで不 
•本 ソフトは、製品版 EasySaver の機能限定版で 1"。 

《Windows XP / 2000をお使いの場合は、管理者権限で□グオンしてご利用ください。 

完全データ消去ソフト 
[DiskRefresher LEJ 

Windows Server 2003には未対応 

本製品のデータを完全に消去するソフトウェアです。 

♦本 ソフトは、データを完全に消去するためのものです， 

誤って重要なデータを削除した場合は、データを復旧できませんので、 
くれぐれもご注意ください。 

参 本ソフトは、製品版 DiskRefresher の機能限定版です， 

《Windows Vis ね/ XP / 2000をお使いの場合は、管理者権限で□グオンしてご利用ください。 


ハードディスク 

FAT 32 フォーマッタ 

Windows Server 2003には未が応 

本製品を出荷時のフオーマットが態 （1 パーテイシヨン、 FAT 32 ファ 
イルシステム）に戻すソフトウェアです。 

XWindows Vista / XP / 2000をお使いの場合は、管理者権限で□グオンしてご利用ください。 
※ご利用時は、 USB ケースレでパソコンと接続してください。 

サポー トソフトメニューの[巧フ 
ォーマット]から起動できます， 

Acrobat Reader 

Windows Vista/Server 2003には未対応 

上記一部のソフトウェア用のマニュアル ( PDF ) を読むためのソフト 
ゥェァです^ 

サポートソフトメニューから 
インストールできます。 


インストール時のシリアル番导 


• HD 革命/ Pa け itionLi お Ver . l : HDPL-A04-1710002556 (Windows XP / 2000 / Me をお使いの場合) 

: HDPL-A07-1710003WC9 (windows Vis ね™をお使いの場合) 


本製品使用上のごミ主意 


•ケー ブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。 

•ご 利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリースサスペンド、レジュームなどの 
省電力機能はご利用いただけない場合があります。 

•本 製品にソフトウェアをインストールしないでください。(起動ドライブとして使用している場合は除く） 

0 S 起動時に実行されるプログラムカ 《 見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が 
正常に利用できない場台がありま不 

• USB 接続時、化の USB 機器を使う場合は下記にを意してください。 

■本製品の転送速度が遅くなることがありま不■本製品を USB ハブに接続しても使えない場台は、パソコンの USB ポートに接続してください。 

•本 製品からの 0 S 起動はサポートされておりません。 ( USB ケーブルでパソコンと接続している場合） 

♦ Windows と Mac 0 S(Mac OS X 1 0.4 除く）では、フォーマットお式の違いにより併用することはできません。 


力ートリツジの取り付け•取り外しについ’ 


取り外しツール 「 SATAUnplugJ をインス!ルしていない場合 ( eSATA ケーブルで接続している場合） 

パソコンの電源を切ってから W 下の「力ートリツジの取り付け」、「力ートリツジの取りかし」を行ってください。 


カートリッジの取り巧け 


パソコンの電源が入ったが態でもカートリッジを取り付けることがで 
きまず。下記の手順にしたがって取り巧けてください。 


〇 カートリッジをスロットの奥まで 
入れま束 



團 


力ートリツジが認識されないときは？ 
( eSATA ケースレで接続している場合） 


①タスクトレイのに ATAUnplugJ アイコンを右 
クリックします> 


涌 


t 右クリック 


②表示された[デ'ノ\'イイス情報を更新]をクリツ 
クします。 . 


バ-ジか博卽… 
が了 



ートリツジの取り外し 


パソコンの電源が入ったが態で取り外すときは、取り外しツール「 
SATAUnplugJ をインス!ルする必要があります。 
インストールち法は、右面 【取り外しツールに ATAUnplugJ のイン 
スト ー J レ】 を参照してください。 

※取り外しツール 「 SATAUnplugJ をインストールしていない場合また 
は、対応していない環境の場合は、パソコンの電源を切って、手順 0 から 
巧ってください。 

0 タスクトレイのに ATAUnplugJ アイコン ( eSATA ケーブル 
で接続）またはリムーバブルツール （U S B ケーブルで接続） 
をクリックし、本製品をパソコンから取り外します。 

表面、基本操作の【取り外す】を参照してください。 


@ ロックキーで時計方向に 
回して UNLOCK しまず> 



@ カートリッジのスライドスイ 
ツチを右側 ( UNLOCK ) に 
お動しまず， 



Q 力ートリツジを取り出しま束 



取り外しツール rSATAUnplugJ のインストール 


取り外しツール旧 ATAUnplu 呂 J をインストールしま束 
本製品に接続した力ートリツジを取りかず際に使用しま束 


コンピコータの管理者 ( Administrators ) で□グオン 
して <ださい 


〇 パソコンの電源を入れまず。 


© 「サポートソフト」 CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブにセッ 
卜しまず。 

自動的にサポートソフトメニューが表示されまず。 

@ [添付ソフトウェア]一[ユーティリティのインス!ル]ボタ 
ンを順にクリックしまず> 

の l ： SATAUnplug ] にチェックし、[インストール]をクリ 
ックしまず。 

0 後は画面の指示にしたがってずずめまず。 

詳細は画面で見るマニュアルの[取り外しツール S 
ATAUn P I ug ] 一 [インストール]を参照してください。 


龜 


Intel 910,91己，92己，945,9己己，96己，97已チツ 
プセツトの AHCI モードと、当社製 ESA - PC し 
ESA - PEX 、 ESA - EXC 、 CBESA で確認を取っており 
ます 

上記 W 外の SATA コント□ーラをご利用の場含は、 
SATAUnplug をご利用いただけない場含があります 
その場含はシステムを終了し電源を切ってから取り外 
してください。 

RAID 系コント□—ラに接続してご利用の場台 、 RAID 
モードでは SATAUnplug はご利用いただけません。 
また、モード設定のないコント□-ラで RAID を構成し 
た場合、 SATAUnplug はご利用いただけません。 


ドライバのインストール (Windows 98/98 SE のみ) 


Windows 98/98 SE をお使いの場合は、本製品をパ 
ソコンに接続する前に、ドライバのインストールが必要 
です。 W 下の手順でインストールしてくださし、。 

〇サ ポートソフトを CD - ROM ドライブに挿入します。 
自動的にサポートメニューが表示されます。 

© [添付ソフトウてア]一[ドライバのインストール]ボタン 
を順にクリックします。 

ドライパのインストールが始まります。 

画面の指示に従ってください。 


こんな時には•- 


—が表示されない場合 


「マイコンピユータ_!を開き、サポートソフト CD - ROM アイ 
コンを右クリツクし 、 [「RH D - EXUX サポートソフト J の実 
行]をクリックしてくださし、。 


を! 


画面で見る7ニユアルについて 


本製品のそのイ也の基本操作、 Q & A などについては、添付の 
「サポートソフト CD - R 0 M _| 内にある画面で見るマニユア 
ルもご覧ください。 


画面で見るマニュアル起動ち法 


① サポートソフト CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットします。 

② [各種マニュアル]ボタンをクリックします。 

※画面で見るマニュアル!外でも弊なホームページ 

( http :// www . iodata . jp / support /) にて Q&A を用意しております。 
本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧 < ださい。 


參 


画面で見るマニュアルを見る際のごま意 
Windows XP に Service Pack 2力《インストールされた環境では、 
下のメッセージが表示される場合があります，[今後、このメッセー 
ジを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタンをクリックしま 
す。 

今画面で見るマニュアルが表示されます。 


辯鱗藏織織禪黯? 

U 巧しますか？ 


アウティブ T ノテ ' ノツし — ついてなっているホ巧げある r. トホ宗元します .. 

i、 このかセージをまモしないの 


咳 外す 卢 铃嫩 


I ②クリック) =4^—— 庶、 r:: 邸:: 


ホ巧 


[いいえ]ボタンをクリックした場合 


①下の画面が表示されます。 [0 K ] ボタンをクリック 
して < ださし、。 

今画面で見るマニュアルが表示されます。 


な 


’ 语都 " 一にわちヴきですか？ 


ボップアップウィン的や舌をでねい可能’をのあるファイルのタウン□- ドが 
ジげ正しくま P 示されなぃ塌合、ブラゥザの上のがふたま示される.博報バ- 


□今散このかセ-ジをま示しない⑩ 
■语新バーにつ (.vr の詳細をま元します... 


〔クリック 户 


②この場台、一部の機能が正しく動きません。 

情報ノ X —をクリックし、表示された[ブロックされて 
いるコンテンツを許巧]をクリックしてください。 

今画面で見るマニュアルが正しく動きます。 


9度’を国冰 


t Explorer て-お臓されています。オプションをまモするには、ここを州、 ^ 
44- ブロか!巧れて(•ぶコンテンツ宿午巧(か— 

■坛難婚が離 . 


f ②クリ 


i 信報"一 (D/v ルブが 


⑤下の画面が表示されます。 

[0 K ] ボタンをクリツクしてください。 

今画面で見るマニュアルが表示されます。 



デジタルライフの養を拡げる 
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